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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICE 


No . C1/6165/2011 / TDMCA . 

18th July 2011. 
Sealed tenders are invited by the Principal for the 
following items to T. D . Medical College, Alappuzha. 

SI. Tender No. and Name of Department 
No. Equipments with Quantity 


9 
10 
11 
12 


26 /2011 — Patient Warmer — 2 Nos. 
27 /2011 — Flash Autoclave — 1 No . 
28/2011 — Examination Cot — 2 Nos . 
29/2011 — Accessories- Ultrasonic 
cutting and coagulation device for 
laproscope surgery (Harmonic 

ace ) — 5 Nos. 


1 


O & G 


13 


2 


14 


18 /2011 — Surgical Diathermy 
with monopolar and bipolar 
output — 1 No. 
19 /2011 — Radiant warmer ( Servo 
Manual) Controlled 1 — 2 Nos . 
20 /2011 — Cyocautery Unit with 
liquid N2 cylinder — 1 No. 
21/2011 — Vacuum extractor — 3 Nos . 
22 / 2011 — Color Fetal Monitor 
3 Nos. 
23 /2011 — Ventilator — 1 No. 


30 / 2011 — Led gynaec medical 
exam light — 2 Nos . 
31/2011 — Insert Roby Forceps 
(bipolar scissor tip ) — 1 No. 
32 /2011 — Multiparameter monitor 
1 No . 


3 


15 


4 


16 
17 
18 


Pediatrics 


7 


24 /2011 — New born rescusciation 
Set — 2 Nos. 
25 /2011 — ICU Cot — 2 Nos. 


33/2011 — Syringe Pump — 1 No . 
34 /2011 — ICU Bed — 1 No . 
35 / 2011 — ICU Ventilator — 1 No. 
36 / 2011 — Bubble CPAP — 1 No. 
37 /2011 — Infant Resucitator 
(Baby Puff ) — 1 No. 


8 


21 


22 


38 / 2011 — Syringe Infusion 
Pump - 1No. 
39/2011 — Super Led Phototherapy — 
1 No. 
40/ 2011 - Minor Instruments & 
Equipments — 1 No. 

Ophthalmology 
41/2011 — Digital Halter Analyzer 
cum Recorder - 1 No . 

Cardiology 


accompanied by an agreement executed in Kerala 
Government Stamp Paper worth - 50 and EMD 1 % of the 
total cost of the item tendered . Tenders without EMD will 
be rejected . 

- ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാ ഗ 
ങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിത 
രണം ചെയ്യു ന്ന തി നായി പിൻ സി പ്പാൾ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


23 


24 


വിഭാഗം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഇനവിവരവും 

( 2 ) 


( 1) 


( 3 ) 


Cost of tender form : 

- Original - 420 for Sl. Nos. 1 , 2 , 4, 8 , 
9 , 12 , 13, 15 , 17, 19 , 22, 23, - 310 for Sl . Nos. 3 , 7, 11, 
14, 16, 20 , 21, - 625 for Sl . No. 5, - 1,250 for Sl . No. 
6 , 3 520 for Sl . No . 10, - 1 ,200 for Sl . No . 18 
and - 630 for Sl. No. 24. 


ഒ ആന്റ് ജി 


1 18 / 2017 സർജിക്കൽ ഡയാതെർമി 

വിത്ത് മോണോപോളാർ ആന്റ് 
ബയോപോളോർ ഔട്ട്പുട്ട് - 1 എണ്ണം 
- 19 / 201 - റേഡിയന്റ് വാമർ ( സെർവോ 
മാനുവൽ) കൺട്രോൾഡ് 1 ലി 
2 എണ്ണം 


2 


3 20 / 2011 -സയോ കോട്ടറിയൂണിറ്റ് വിത്ത് 

ലിക്വിഡ് എൻ 2 സിലിണ്ടർ - 1 


4 21/2017 വാക്വം എക്സ്ട്രാക്ടർ - 
- 3 എണ്ണം 


5 22 / 201 - കളർ ഫീറ്റൽ മോണിറ്റർ - 

3 എണ്ണം 


| 23/ 2011 വെന്റിലേറ്റർ - 1 എണ്ണം 
- 24/2011 -ന്യൂബോൺ റെൻസിയേഷൻ 

സൈറ്റ് - 2 എണ്ണം 
8 25/ 201 - ഐ . സി.യു . കോട്ട് - 2 എണ്ണം 
9 26/ 2011 - പേഷ്യന്റ് വാമർ - 2 എണ്ണം 


10 27/2011 - ളാഷ് ഓട്ടോക്ലേറ് - 1 എണ്ണം 


11 28/ 201 - എക്സാമിനേഷൻ കോട്ട് - 

2 എണ്ണം 


Duplicate - Original — 210 for Sl. Nos. 1, 2 , 
4, 8, 9, 12, 13 , 15, 17 , 19 , 22, 23, 3 155 for Sl. Nos. 3 , 7, 
11 , 14 , 16, 20, 21, ~ 315 for Sl. Nos. 5, 24, - 625 for 
Sl. No . 6 - 260 for Sl. No . 10 and - 600 for Sl. 
No. 18 . 

Last date and time of receipt of tender — 22 -8 - 2011 , 
4 p . m . 

Date and time of opening of tender - 23 - 8 - 2011 , 
11 a . m . for Sl . No . 1 , 23 - 8 - 2011, 11 . 30 a . m . for 
Sl . No . 2 , 23 - 8 - 2011 , 12 noon for Sl. No . 3 , 
23 - 8 - 2011 , 12 . 30 p . m . for Sl. No. 4 , 23 - 8 - 2011, 
1 . 30 p . m . for Sl. No . 5 , 23 - 8 - 2011 , 2 p . m . for 
Sl . No . 6 , 23 - 8 - 2011 , 2 .30 p . m . for Sl . No. 7 , 
23 - 8- 2011, 3 p . m . for Sl. No. 8 , 23 - 8- 2011, 3.30 p . m . for SI . 
No . 9 , 23 - 8 - 2011 , 4 p . m . for Sl. No . 10, 
24 - 8- 2011 , 11 a. m ., for Sl. No . 11, 24- 8- 2011 , 11.30 a. m . for 
Sl. No . 12 , 24- 8 - 2011 , 12 noon for Sl. No. 13, 24 - 8 - 2011, 
12. 30 p . m . for Sl. No. 14, 24- 8 -2011 , 1 . 30 p . m . for Sl. No. 
15 , 24 - 8 - 2011 , 2 p . m . for Sl . No. 16, 
24- 8 - 2011 , 2 .30 p . m ., Sl . No . 17, 24 - 8 -2011, 3 p . m ., 
Sl . No . 18, 24- 8 - 2011 , 3 . 30 p . m . for Sl . No . 19 , 
24 -8 - 2011 , 4 p . m ., for Sl. No. 20 , 25 -8 - 2011 , 2 p . m ., for Sl. 
No. 21 , 25 - 8 - 2011 , 2 . 30 p . m ., Sl. No . 22, 
25 - 8 - 2011 , 3 p . m . for Sl . No. 23 and 25 - 8 -2011 , 
3 .30 p . m . for Sl. No. 24 . 

Tender should be addressed to the Principal, T . D . 
Medical College, Alappuzha - 688 005 . Tender No. and due 
date should be superscribed on each envelope. Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
the time and date noted above in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. Intending tenderers may obtain the 
tender forms from the undersigned on all working days 
from 10 a . m . to 4 p . m . Cheques , Drafts, Postage Stamps 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate tender , if required will be issued on additional 
payments as shown above . Tender form is not 
transferable and the cost is not refundable . Tender forms 
will be supplied to the firm by registered post subject to 
be a cash payment of ` 50 in addition as postage 
charges. Money Orders will be accepted only if received 
within 10 clear working days prior to due date for 
submission of tenders . Further details can be had from the 
College office during working time. Tender should be 


12 2 9 / 2 011 - അ ക് സ്സ സറീ സ് റ്റു 

കൊയാഗുലേഷൻ ഡിവൈസ് ഫോർ 
ലാപ്രോസ്കോപ് സർജറി ( ഹാർമോണിക് 

ഏസ്) - 5 എണ്ണം 
13 30 / 2017ലെഡ് ഗൈനക് മെഡിക്കൽ 

എക്സാം ലൈറ്റ് - 2 എണ്ണം 
- 31/ 201 - ഇൻസെർട്ട് റോബി ഫോർ 

സെപ്തസ് ( ബൈപോളാർ സിസ്സർ 
ടിപ്) - 1 എണ്ണം 
15 32/ 201 - മൾട്ടി പാരാമീറ്റർ മോണിറ്റർ - 
- 1 എണ്ണം 
16 33/ 2011- - സിറിഞ്ച് പമ്പ്- 1 എണ്ണം 
17 34/ 2011 - ഐ . സി. യു ബെഡ്- പീഡിയാട്രിക്സ് 
- 1 എണ്ണം 
18 35 / 2017 ഐ . സി. യു വെന്റിലേറ്റർ 

1 എണ്ണം 
19 36 / 2011- ബബിൾ സിപിഎപി - 
- 1 എണ്ണം 


(2 ) 


(3) 


ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാ ഗ 
ങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിത 
രണം ചെയ്യു ന്ന തി നായി പിൻ സി പ്പാൾ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- (1) 
20 37/ 201 - ഇൻഫന്റ് റെസുസിറ്റേറ്റർ പീഡിയാട്രിക്സ് 

( ബേബി പഫ്) - 1 എണ്ണം 


വിഭാഗം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഇനവിവരവും 


21 38/ 201സിറിഞ്ച് ഇൻഫ്യൂഷൻ 

പമ്പ് - 1 എണ്ണം 


(1) 


| ( 2 ) 


( 3) 


1 


22 39/ 201 - സൂപ്പർ ലെഡ് ഫോട്ടോ 

തെറാപ്പി - 1 എണ്ണം 
23 40 /2017 - മൈനർ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് ഒഫ്താൽമോളജി 

ആന്റ് എക്യുപ്മെന്റ് സ് - 1 എണ്ണം 
24 41/ 2011 - ഡിജിറ്റൽ ഹാൾട്ടർ അനലൈസർ കാർഡിയോളജി 

കം റിക്കോർഡർ - 1 എണ്ണം 


18 / 201 - സർജിക്കൽ ഡയാതെർമി 
വിത്ത് മോണോപോളാർ ആന്റ് 
ബയോപോളോർ ഔട്ട്പുട്ട് - 1 എണ്ണം ഒ ആന്റ് ജി 
19 / 2011- റേഡിയന്റ് വാമർ ( സെർവോ 
മാനുവൽ) കൺട്രോൾഡ് 1 ലി 

2 എണ്ണം 
3 20/2011 -സയോ കോട്ടറിയൂണിറ്റ് വിത്ത് 

ലിക്വിഡ് എൻ 2 സിലിണ്ടർ 1 


2 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


4 21/ 201 - വാക്വം എക്സാക്ടർ - 

3 എണ്ണം 


അസ്സൽ - ക്രമനമ്പർ 1,2,4,8,9,12,13,15, 17 ,19 ,22,23 ഇവയ്ക്ക് 
- 420 , ക്രമനമ്പർ 3,7 , 11, 14 , 16,20 ,21 ഇവയ്ക്ക് - 310 , ക്രമനമ്പർ 
5 - ന് - 625, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 1,250, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് - 520, 
ക്രമ നമ്പർ 18 - ന് - 1,200, ക്രമനമ്പർ 24 - ന് - 630, 


5 22/ 2017- കളർ ഫീറ്റൽ മോണിറ്റർ - 

3 എണ്ണം 
6 23/201 - വെന്റിലേറ്റർ - 1 എണ്ണം 
7 24/201 - ന്യൂബോൺറെസിയേഷൻ 

സൈറ്റ് - 2 എണ്ണം 
8 25/201 - ഐ . സി. യു . കോട്ട് 2 എണ്ണം 
9 26/201 പേഷ്യന്റ് വാമർ - 2 എണ്ണം 
10 27 /2011- ഫ്ളാഷ് ഓട്ടോക്ലേറ്റ്- 1 എണ്ണം 


പകർപ്പ് - കമനമ്പർ 1,2,4,8,9, 12,13 ,15 ,17 , 19, 22,23 ഇവയ്ക്ക് 
- 210 , ക്രമനമ്പർ 3,7,11,14,16,20 ,21 ഇവയ്ക്ക് - 155 , ക്രമനമ്പർ 
5 - നും 24 - നും - 315 , ക്രമനമ്പർ 6 - ന് - 625, ക്രമനമ്പർ 
10 - ന് - 260, ക്രമനമ്പർ 18 - ന് - 600 . 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 8 - 2011 , 4 മണി. 


11 28/ 2011 - - എക്സാമിനേഷൻ കോട്ട് - 

2 എണ്ണം 


12 29 / 2 011 - അ ക് സ്സ സ റീ സ് റ്റു 

കൊയാഗുലേഷൻ ഡിവൈസ് ഫോർ 
ലാപ്രോസ്കോപ് സർജറി ( ഹാർമോണിക് 

ഏസ്) - 5 എണ്ണം 
13 30 /2011 - ലെഡ് ഗൈനക് മെഡിക്കൽ 

എക്സാം ലൈറ്റ് - 2 എണ്ണം 
14 31/ 2017 ഇൻസെർട്ട് റോബി ഫോർ 

സെപ്തസ് ( ബൈപോളാർ സിസ്സർ 
ടിപ്) - 1 എണ്ണം 
15 32 /2017 മൾട്ടി പാരാമീറ്റർ മോണിറ്റർ 
- 1 എണ്ണം 


- ദർഘാ സുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
ക്രമനമ്പർ 1- ന് 23 - 8 - 2011, 11 മണി, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 23 - 8- 2011, 
11.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 23 - 8 - 2011, 12 മണി, ക്രമനമ്പർ 
4 - ന് 23 - 8 - 2 011, 12 .30 മണി, കമ ന മ്പർ 5 - ന് 
23 - 8 - 2011, 1.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 23 - 8 - 2011, 2 മണി, ക്രമ 
ന മ്പർ 7 - ന് 23 - 8 - 2011, 2 . 30 മണി, കമ ന മ്പർ 8 - ന് 
23 - 8 - 2011, 3 മണി, ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 23 - 8 - 2011, 3. 30 മണി, ക്രമ 
ന മ്പർ 10 - ന് 23 - 8 - 2 011 , 4 മണി, കമ ന മ്പർ 11 - ന് 
24- 8 - 2011, 11 മണി, ക്രമനമ്പർ 12 - ന് 24 - 8 - 2011, 11.30 മണി, 

കമ ന മ്പർ 13 - ന് 24 - 8 - 2011, 12 മണി, കമ ന മ്പർ 14 - ന് 
24 - 8 - 2011, 12.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 15 - ന് 24 - 8 - 2011, 1.30 മണി, 
കമ ന മ്പർ 16 - ന് 24 - 8 - 2011, 2 മണി, കമ ന മ്പർ 17 - ന് 
24- 8 - 2011, 2. 30 മണി, ക്രമനമ്പർ 18 - ന് 24 - 8- 2011, 3 മണി, ക്രമ 
ന മ്പർ 19 - ന് 24 - 8 - 2011, 3. 30 മണി, കമ ന മ്പർ 20 - ന് 
24- 8 - 2011, 4 മണി, ക്രമനമ്പർ 21- ന് 25 - 8- 2011 , 2 മണി, ക്രമ 
ന മ്പർ 22 - ന് 25 - 8 - 2011 , 2 . 30 മണി, കമ ന മ്പർ 23 - ന് 
25 - 8 - 2011, 3 മണി, ക്രമനമ്പർ 24 - ന് 25 - 8 - 2011, 3 . 30 മണി. 


16 33 / 2017- സിറിഞ്ച് പമ്പ് - 1 എണ്ണം 


17 34 / 201ഐ. സി . യു ബെഡ്- പീഡിയാട്രിക്സ് 

1 എണ്ണം 
18 35/201 - ഐ . സി. യു വെന്റിലേറ്റർ - 
- 1 എണ്ണം 


- ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് 
- ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി 

പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി. ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 

കൊടുത്ത തീയ തി ക ളിലും സമ യ ങ്ങ ളിലും 
സമർപ്പി ക്കു ന്ന വ രു ടെയോ അ വർ നിയോ ഗിക്കുന്ന 
പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


19 36 / 201 - ബബിൾ സിപിഎപി 

- 1 എണ്ണം 


ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജോഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടി 
ല്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ 
ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്ര ഹി ക്കു ന്ന വർ ദ ർ ഘാസിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം ചാർജ്ജായി - 50 കൂടി മണിയോർഡറായി 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസുകൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസത്തിനു 10 പ്രവർത്തിദിവസങ്ങൾക്ക്മുമ്പ് 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ മാത്രമെ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാ 
ണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ - 100- ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
സമ്മതപത്രവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശത 
മാനം വരുന്ന തുകയ് ക്ക് പിൻ സി പ്പാ ളിന്റെ പേരിൽ 
എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റോ , സ്ഥിര നിക്ഷേപ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര ത ദ വ്യ മായി സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സമ്മ ത പ ത വും നിര ത ദ വ്യ വും അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER NOTICES 


- (1) 


No. C1/ 10535/ 2011 / MCK . 

6th July 2011. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of following Equipments for Pharmacy 
Department, Medical College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of - 416 prescribed cost in cash or by money order till 
19 -8 -2011, 3 p.m . No other modes of remittances will be 
entertained . Those who require tender forms by post, a 
sum of - 40 will be added towards postage charges. 
Money Orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales. Cost of tender 
forms will not be refunded . 


at 20 - 8 - 2011, at 11. 30 p .m . the stipulated times in the 
presence of the tenderers or their authorised 
representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this Office 
during working hours. The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as "Tender No . C1 /10535/ 2011 / MCK for the 
purchase of Equipments for Pharmacy” addressed to “ The 
Principal, Medical College , Kottayam -8 ” should reach this 
office on or before 19 -8 - 2011 , at 4 p. m . the due dates 
mentioned in the schedule. Tenders received late will not 
be entertained . The duly received tenders will be opened 


- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫാർമസി 
ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ 
വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ - 416 നിശ്ചിത തുക അടച്ച് 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 19 -8 - 2011, 3 മണിവരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 40 
അധികം മണി ഓർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി 
ഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിനു 10 
ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില 
മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1/ 10535 / 2011/ എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 


വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
- യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കു വാനുള്ള അധികാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ഫാർമസി ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 19 -8- 2011, 4 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം 
ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമോ ആയ ദർ ഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 20 
- 8 -2011 , 11. 30 - ന് നിശ്ചിത സമയം തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


- ( 2 ) 
No.10091 /2011 / MCK. 

8th July 2011. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Reagent Kits Government Medical College , 
Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of - 634 prescribed cost in cash or by money order till 
29 -8 -2011 at 12 .30 p.m . No other modes of remittance will 
be entertained . Those who require tender forms by post, a 
sum of - 40 will be added towards postage charges. 
Money Orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales . Cost of tender 
forms will not be refunded . 


The duly signed tenders superscribed on the envelop 
as “ Tender No. C1/ 10091/2011 /MCK for the purchase of 
Reagent Kits for Microbiology ” addressed to “ The 
Principal, Medical College , Kottayam- 8 ” should reach this 
office on or before 29 - 8 - 2011, 1 p . m . the due date 
mentioned in the schedule. Tenders received late will not 
be entertained . The duly received tenders will be opened 
at 29 - 8 - 2011 , 2 .30 p .m . at the stipulated time in the 
presence of the tenderers or their authorised 
representatives who may present at that time. 


No, C3/ 7762/2011/ MCK. 

14th July 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of following equipments to Medical College , 
Kottayam. 

Tender forms can be had from this office on payment 
of . ...... prescribed cost in cash or by money order till 
15-9 -2011, 12 .30 p.m . No other modes of remittances will 
be entertained . Those who require tender forms by post, a 
sum of - 40 will be added towards postage charges. 
Money Orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales . Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the envelop 
as "Tender No . C3 / 7762/ 2011 / MCK for the purchase of 
Clinical Lab Equipments from Central Government 
Assistance ” addressed to “ The Principal, Medical 
College , Kottayam -8 ” should reach this office on or before 
15 - 9 -2011 , 1 p .m . the due dates mentioned in the schedule . 
Tenders received late will not be entertained . The duly 
received tenders will be opened on 15 - 9- 2011, 2. 30 p .m . at 
the stipulated time in the presence of the tenderers or their 
authorised representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this Office 
during working hours. The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 

- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ - ...... നിശ്ചിത തുക അടച്ച് 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 15 - 9 - 2011 , 12 .30 മണി വര 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങ ൾ തപാലിൽ 
ആവശ്യമുള്ളവർ - 40 അ ധികം മണി ഓർഡറായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി3 / 7762 / 2011 / എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര്- 
ക്ലിനിക്കൽ ലാബ് ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ - സ ൻ ടൽ ലാബ് 
അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി "“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
15 - 9 - 2 011, 1 മണിയ് ക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം 
അ യ യ് ക്കേ ണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം 
ലഭിക്കുന്നതോ അ പൂർണ്ണമോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
15- 9 - 2011, 2.30 മണിക്ക് നിശ്ചിത സമയം തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Further details can be obtained from this Office 
during working hours . The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് റീഏജന്റ് കിറ്റ് 
വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ - 624 നിശ്ചിത തുക അടച്ച് 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 29 - 8 - 2011, 12 .30 മണി വരെ 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങ ൾ തപാലിൽ 
ആ വശ്യമുള്ളവർ - 40 അ ധികം മണി ഓർഡറായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണി ഓർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1/ 10091/ 2011/ എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര്- 
റീഏ ജന്റ് കിറ്റ് മെകാ ബ യോ ളജി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 29 - 8- 2011, 1 മണിക്ക് മുമ്പ് 
ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയയ് ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ 
ദർ ഘാസുകൾ 29 - 8 - 2011, 2 മണിക്ക് നിശ്ചിത സമയം 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


DETAILS OF ITEMS 


Sl. 


Cost of 
tender form 


No . 


Name of Equipment 


1 


Fully Automated Electrophoresis 
Apparatus — 1 No. 

1,873 
Rectoanal Manometry Apparatus 
1 No. 

1,457 
Lactulose Breadth Analyser - 1 No . 1,040 
Video Duodenoscope — 1 No. 

1 ,561 
Fully Automated Identification and 
Sensitivity System — 5 Nos. 

2 ,705 
Automated Microbial Detection 
System — 5 Nos . 

1,561 
20 KV mobile DSA System base 
model — 9 Nos. 

7 ,803 
Computed Radiography System — 1 No. 4 ,682 
High end ultra sound colour doppler 
with 4D and 3 probes — 1 No . 

4 ,682 
HPLC System — 1 No. 

1 ,873 
Tissue embedding station — 1 No. 1, 457 
Automatic Slide Stainer (for Cytology 
and Heamatology ) - 1 No. 

2,081 
Urine strip analyser and controls 
1 No . 

832 
Spectrophotometer — 1 No . 

728 
Multipara monitor with ETCO2 — 1 No. 624 
Surgical Instruments for Orthopedics 
department — 2 Nos. 

1,040 
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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER NOTICES 


( 1) 


Original — · 312 for Sl. No. 3 and · 415 for 


No. C7- 10812 /2011- 12 /MCTCR . 


30th June 2011 . 


others . 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
various Departments of Medical College , Thrissur. 


Si. 
No . 


Tender No. and 
name of the Equipment 


Name of 
Department 


Psychiatry 


1 65 / 2011 - 12/MCTCR — Anaestesia 

Machine 


2 


66 /2011- 12 /MCTCR — Semi Automatic Psy chiatry 

Analyser 


Duplicate — " 156 for Sl. No. 3 and · 208 for 
others. 

Closing date and time of tender sale by M . 0 . 
8 -8 -2011, 4 p . m . 

Closing date and time of tender sale by cash 
16 -8 -2011, 4 p. m . 

Last date and time for receipt of sealed tender 
17 -8 -2011, 1 p . m . 

Date and time of opening of tender - 17 - 8 - 2011 , 
3 p .m . for Sl. No. 1 , 17 -8 - 2011, 3. 15 p . m . for 
Sl. No. 2 , 17 -8 -2011 , 3. 30 p. m . for Sl. Nos. 3 , 4 , 5 . 

The tender forms and further details such as 
specification and general conditions , etc . can be had from 
the office of the Principal, Medical College , Thrissur, 
M . G . Kavu -680 596 . Further details can be obtained from 
the office of the undersigned . Those who wish to get the 
tender form by post should send ~ 50 extra by Money Or 
der towards postage charge for each tender. 


3 


67 /2011 - 12 /MCTCR — Medical 

Books 


Central 
Library 


4 


68 /2011 - 12 /MCTCR — ECT Machine 


Phychiatry 


5 


69/ 2011-12/MCTCR - Defibrillator 


Phychiatry 


Cost of tender form : 


- തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള താഴെപറയുന്ന ഉപക 
രണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 
നമ്പർ 

ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 


- 1 


65/2011- 12/ മെ . കോ .തൃ - അനസ്തേഷ്യ 

മെഷീൻ 


- 2 


സെക്യാട്രി 


- Closing date and time of tender sale by M . O . 
16- 8-2011 , 4 p . m . 

Closing date and time of tender sale by cash 
24- 8 - 2011, 4 p . m . 

Last date and time for receipt of sealed tender 
25- 8-2011, 11 a. m . 

- Opening date and time of tender - 25-8 - 2011 , 2 p . m ., 
for Sl. Nos. 1 to 5 , 25 - 8- 2011, 2 .15 p . m . for Sl. Nos. 6 to 
10 , 25- 8 - 2011 , 2 .30 p . m . for Sl . No.11 to 15, 25 - 8 - 2011 , 
12 . 45 p . m . for Sl . Nos. 16 to 20 and 25 - 8 - 2011 , 3 p . m . for 
Sl. No . 21 to 24. 

The tender forms and further details such as 
specification and general conditions , etc . can be had from 
the office of the Principal, Govt. Medical College, Thrissur, 
M . G . Kavu -680 596 . Those who wish to get the tender 
form by post should send - 50 extra by Money Order 
towards postage charge for each tender. 

-- തൃശ്ശൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫിസിയോളജി, 
ബയോകെമിസ്ട്രി ഫാർമക്കോളജി, പാത്തോളജി, ലക്ചർ 
ഹാൾ എന്നീ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ 
ഉപകരണങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിനായി തയ്യാറുള്ളവരിൽ 
നിന്നും മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


66 / 2011- 12 / മെ . കോ . തൃ - സെമി 

ഓട്ടോമാറ്റിക് അനലൈസർ 
67/ 2011 - 12/ മെ. കോ . തൃ - മെഡിക്കൽ 

ബുക്ക് സ് 
68 / 2011- 12 / മെ . കോ . തൃ - ഇ . സി . ടി . 

മെഷീൻ 


- 3 


സെൻ ട ൽ 
ലൈബറി 


- 4 


സെക്യാട്രി 


തി 


5 69 /2011- 12 / മെ. കോ . തൃ - ഡിഫിബിലേറ്റർ 


സൈക്യാട്രി 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 3- ന് - 312 , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് - 416 . 
പകർപ്പ് കമനമ്പർ 3- ന് - 156, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് - 208. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 8 - 8 - 2011, 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും, 
സമയവും- - 16 - 8 - 2011, 4 മണി. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 17 - 8- 2011, 1 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
ക്രമനമ്പർ 1- ന് 17 - 8 - 2011, 3 മണി, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 17 - 8 - 2011, 
3.15 മണി, ക്രമനമ്പർ 3 മുതൽ 5 വരെ 17 - 8 - 2011, 3.30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ 70 / 2011 - 12 / മെ. കൊ . തൃ മുതൽ 93 / 2011 - 12 / 
മെ . കോ . തൃ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ ഗവ . 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്-680 596 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ 25 - 8 - 2011 രാവിലെ 11 മണിക്ക് മുമ്പായി 
അയച്ചുതരേണ്ടതും ആകുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 
യഥാക്രമം 2 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും ആണ്. ദർ ഘാ സ് 

ഫോറത്തിന്റെ വില - 6 24 മുതൽ - 2392 വരെയും 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫാറത്തിന്റെ വില - 312 മുതൽ 2348 രൂപ 
വരെയും ആണ്. ഫാറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 
24 - 8 - 2011 4 മണി. മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 16 - 8 - 2011, 4 മണി. ഫോറം തപാലിൽ 
ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ - 50 ചേർത്ത് മണിയോർഡർ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
ഓഫീസുമായി പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, എം . ജി . 
കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് സഹിതം 
അയക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ 
വിവ ര ങ്ങ ൾ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Name of 
Department 


(2) 


- (3 ) 
Physiology 


SL. 

Tender No. and 
No . Name of the Equipment 

- (2) 
1 70/2011-12/ MCTCR -- Multi Channel 

Polygraph with advanced version 

power lab (2 ) 
2 71/2011- 12 / MCTCR _ Fully automated 

Clinical Chemistry Analyser 

- System ( 1 ) 
3 72/2011-12/ MCTCR - Elisa Reader (2) 
4 73/2011- 12MCTCR _ Electrolyte 

analyser (2) 
5 74/2011-12/ MCICR _ UV spectrophoto 

| meter ( 2 ) 


No . C1- 1355/2011/ MCTCR . 

7th July 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
Various Departments of Medical College, Thrissur. 
Cost of tender form : 

- Original - S 1 , 872 for Sl. No. 1 , - 2 , 392 for 
Sl. No. 2, 8, 12 , 17, 21, < 1, 040 for Sl. No. 3 , 4, 9, 11 , 14, 
22 , - 832 for Sl. No . 5 , 6 , 16 , S 2 , 080 for 
Sl. No. 7, 15, 19, 23 , - 1 ,248 for Sl. No. 10, < 1,144 for Sl. 
No. 13 , - 624 for Sl . No. 18, 24 and S 1 , 664 for Sl . No. 
20 . 

- Duplicate - - 936 for Sl. No . 1 , S 1 ,248 for 
Sl. No. 2 , 8, 12 , 17, 21 , - 520 for Sl. Nos. 3, 4, 9 , 11, 14, 
22 , - 416 for Sl. No. 5 , 6, 16, < 1, 040 for Sl. Nos. 7, 15, 
19, 23, " 624 for Sl . Nos. 10 , 13, - 312 for Sl. Nos. 18 , 24 
and - 832 for Sl. No. 20. 


Biochemistry 


6 75/2011- 12 /MCTCR — Arterial blood gas Biochemistry 

-- analyser ( 1 ) 
7 76 /2011- 12/MCTCR - HPLC solvent delivery 

| units ( 1 ) 
8 77/2011 - 12/ MCTCR _ Electro Chemilumino 

meter (1 ) 
9 78/2011- 12/ MCTCR _ Thermocycler ( 1) 
10 79/2011-12 / MCTCR - Deep freezer- 20 - 80C (1) 
11 80 /2011-12/ MCTCR - Water purifier for making 

HPLC grade and molecular biology 

grade ( 1) 
12 812011- 12/ MCTCR - Real time PCR (1) 
13 82 /2011- 12 /MCTCR — Gel documentation 

system (1 ) 
14 83/ 2011- 12/MCTCR — Wasther drier for 

laboratory glass ware will racks, 

| baskets ( 2 ) 
15 84 /2011- 12/MCTCR — HPLC solvent Pharmacology 

delivery units (1) 
16 85/2011-12/ MCTCR - Physiograph (2 ) 
17 86 /2011- 12/ MCTCR _ Trinocular 

Pathology 
microscope ( 1) 
18 87/2011- 12MCTCR - Automatic ESR 

Analyser ( 2 ) 
19 88/2011- 12 / MCTCR - Cryostat ( 1) 
20 89/2011-12/ MCTCR _ Tissue embedding 

- station (1 ) 
21 902011-12/ MCTCR 5 Part haematology 

cell counter ( 1 ) 
22 91/ 2011- 12/ MCTCR - Cytocentrifuge (1 ) 
23 92 / 2011-12 / MCTCR -- Fully manual 

-- microtone ( 2 ) 
24 93 /2011- 12/MCTCR — Public Address Lecture Halls 

system (6 ) 


Cost of tender form : 

Original — 1,040 for Sl. Nos. 1 , 2 , 3 , - 312 for 
Sl. No. 4 and - 416 for Sl. No . 5 . 

- Duplicate - 520 for Sl . Nos. 1, 2, 3 , - 156 
for Sl. No. 4, - 208 for Sl. No. 5 . 

Closing date and time of tender sale by M . 0 . 
24-8 -2011 , 4 p . m . 

Closing date and time of tender sale by cash 
1- 9 -2011 , 4 p . m . 

Last date and time for receipt of sealed tender 
2-9 - 2011, 1 p . m . 
| Opening date and time of tender - 2 - 9 -2011 , 3 p . m . 

The tender forms and further details such as 
specification and general conditions, etc . can be had from 
the office of the Principal, Medical College , Thrissur, 
Pin- 680 596. Those who wish to get the tender form by 
post should send - 50 extra by Money Order towards 
postage charge for each tender. 

തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു ക ളി ലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള താഴെപറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


( 1 ) 


| കമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 
നമ്പർ 

ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 
1 94/ 2011-12/ എംസിടിസിആർ 

- വിവിധ 
- ഗ്ലാസ് വെയറുകൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ 
2 95 /2011- 12 / എംസിടിസിആർ ബയോകെമിസ്ട്രി 

-- റീഏജന്റ് സ് 
3 96 /2011-12/ എംസിടിസിആർ 

വിവിധ 
കെമിക്കലുകൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകൾ 
4 97 /2011- 12 / എംസിടിസിആർ. 

- വിമൻസ് 
- ഗ്യാസ് ബർണേഴ്സ് & പൈപ്പ് ലൈൻ ഹോസ്റ്റൽ 
5 98 / 2011- 12 / എംസിടിസിആർ - 

ഫോറൻസിക് 
ക്യാമറ മെഡിസിൻ 


No. C2 -10178/ 2011/ MCTCR . 

7th July 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited for the supply of following items required for 
the Various Departments of Medical College, Thrissur. 


SL . 
No. 


Tender No. and 
Name of the Equipment 


Name of 
Department 


| 1 94/2011-12/ MCTCR - Glasswares 


Various 


2 95/2011 - 12 / MCTCR - Reagents 


Biochmistry 


ദർഘാസ് വില : 

അസ്സൽ - ക മ ന മ്പർ 1, 2 , 3 ഇവയ്ക്ക് - 1, 04 0, 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് - 312 , ക്രമനമ്പർ 5 - ന് - 416. 

- പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3 ഇവയ്ക്ക് - 520, ക്രമനമ്പർ 
4 - ന് - 156, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് - 208 . 

- ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 24 - 8 - 2011, 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും, 
സമയവും- - 1 - 9 - 2011, 4 മണി. 

ദർ ഘാ സു കൾ ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 2 - 9 -2011, 1 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
2 - 9 - 2011, 3 മണി. 


3 96/2011-12/ MCTCR Chemicals 


Various 


4 97/2011 -12/ MCTCR Gas burners & 

pipe line 


Women s 
Hostel 


5 


98/2011 -12MCTCR Camera 


Forensic 
Medicine 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് , തൃശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും മണിഓർഡർ ആയി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Govt. Medical College, 
Thrissur. 


( Sd.) 
Principal. 


OA. 
सत्यमेव जयते 


Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2011 


Reg . No . 02 . MmuO 
KL / TV (N )/ 12 / 2009- 2011 


Qdo 
GOVERNME 


SO 


2010 
900 


UOS 
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KERALA 
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No. 
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തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


2nd August 2011 

2011 Boomy 2 
11th Sravana 1933 
1933 [ obomo 11 


നമ്പർ 


PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER NOTICE 


(1) 
No. S / 2367/11/DCC . 

12th July 2011. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following Equipment to the 
DCC for the financial year 2011- 2012 . 


Cost of tender forms: — * 1, 768 for S.1. No. 1, · 520 

for S.l. Nos. 2, 5 , ` 832 for S.l. No. 3, and 

- 624 for S .1. No. 4 . 
Duplicate : — * 824 for S.1. No . 1; “ 260 for S. 1. Nos. 2, 

5 ; 416 for S .l. No. 3, and · 312 for S .1. No. 4 . 
By Post (M . O .): - ` 1,808 for S .l. No. 1; · 560 for S . 

1. Nos. 2, 5; ` 872 for S.1. No . 3, and 664 for 
S .1. No. 4 . 


Sl. 
No. 


Tender No. and Superscription with 

Estimate Cost 


1 


S/ 2367 / 11/DCC — Automatic Tissue Processor 


- 10 .9 Lakhs. 


2 


3 


S /2368 /11/DCC — Orthodontic Cephalometric 
Analysis Software — \ 24 Lakhs. 
S/2369/11/DCC — Surgical Operating Microscope — 
- 3 .75 Lakhs. 
S /2370 / 11/DCC — Fully Loaded Dental Chairs 
(Electrically operated Dental Chairs ) — 
- 3 Lakhs . 
S/2371/11/DCC — Basic Dental Chairs (Electrically 
operated Dental Chairs) — " 2. 3 Lakh . 


Last date and time of sale of tender form (By post) — 

18 -8 -2011 at 3 p . m . 
Closing date and time of sale of tender forms 

26 -8 -2011 at 3 p . m . 
Last date and time of receipt of tender — 27 -8 -2011 at 

4 p . m . 
Date and time of opening tender — 29 - 8 -2011 at 

11 a . m . 


5 


More detailes can be had from this office . 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ 
കാണിച്ചി രി ക്കുന്ന യന്ത്ര സാമഗികൾ ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ൾ 
സാമ്പത്തിക വർഷം 2011 - 12 - ൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


representatives who may be present at that time. Tender 
forms are not transferable under any circumstances. Sale 
of tender forms will be closed on 22 -8 -2011 at 3 p . m . 
Cheques, Drafts, Postage stamps etc ., will not be 
accepted towards cost of tender forms nor will the forms 
be sent by VPP . Duplicate copy of tender form can be 
had on payment of - 416 . Date upto which rates are to 
be form on 31- 12- 2011. Approximate cost is - 3, 40 ,000 . 


കമ 
നമ്പർ 


- ദർഘാസ് നമ്പരും മേലെഴുത്തും 

അടങ്കൽ തുകയും 


IMPORTANT 


The tenderers should send along with the tender an 
agreement executed and signed in Kerala stamp paper 
worth - 100 and an EMD at 1 % of the total cost of the 
items tendered for . Tenders without agreement and EMD 
will be rejected outright. Specimen agreement is annexed 
to the prescribed tender form . Stamp paper will be 
supplied to firms outside Kerala on request along with a 
remittance of ` 100 towards cost of stamp paper and 
40 as incidental charges by money order. Brand name of 
the items quoted should be mentioned . AMC /CAMC rate 
should mentioned in the tender documents. 


എസ്./2367 /2011 / ഡിസിസി - ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ടിഷ 

പാസ്സർ - 10.9 ലക്ഷം. 
എസ്./ 2368/ 2011/ ഡിസിസി - ഓർത്തോഡോണ്ടിക്ക് 
സെഫലോമെട്രിക്ക് അനാലിസിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ 
- 24 ലക്ഷം. 
- എസ്./2369 /2011/ ഡിസിസി സർജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് 

മൈക്രോസ്കോപ്പ് - 3.75 ലക്ഷം. 
എസ്./2370 /2011/ ഡിസിസി- -പുള്ളിലോഡഡ് ഡെന്റൽ 
ചെയർസ് - 3 ലക്ഷം. 
എസ്. 2371/ 2011/ ഡിസിസി- ബേസിക്ക് ഡെന്റൽ 

ചെയേർസ് - - 2.3 ലക്ഷം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - കമ നമ്പർ 1 - ന് - 1,7 68, 
ക്രമനമ്പർ 2 - നും 5- നും - 520, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 832, 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് - 624. 

- പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് - 884, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 5- നും 
- 2 60 , കമനമ്പർ 3 - ന് - 416 , കമ ന മ്പർ 4 - ന് 
312. 
തപാൽവഴി വില്പന വില ( എം . ഒ. മാത്രം ) - 

കമനമ്പർ 1- ന് - 1,808, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 5 - നും 
- 560 , ക്രമനമ്പർ 3- ന് - 872 , ക്രമനമ്പർ 4- ന് - 664. 

തപാൽ വഴി വില്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 18 - 8 - 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് വിൽപ്പന അ വ സാ നി ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 26-8- 2011, 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 27-8 -2011, 4 മണി. 

ദർഘാസ് തുറ ക്കു ന്ന തീയതിയും സമയവും 
29 -8 - 2011, 11 മണി. 

- കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഓഫീസ് 
സമയങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ 
കാണിച്ചിരിക്കുന്ന യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ/ഉപകരണങ്ങൾ 
വിത രണം ചെ യ്യു ന്ന തി ലേക്ക് മുദ്രവച്ച ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 10 /2011/ HDC/DCC . 
ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക 3,40 , 000. 

മേലെഴുത്ത് ഇംപ്ലാന്റ് സർജിക്കൽ കിറ്റ് & എ . ടി. ആർ. 
3000 പ്ലസ് ഫിസിയോ ഡിസ്പെൻസർ പ്ലസ് ഹാന്റ്പീസ് 
മുതലായവ. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
ഒറിജിനൽ - 728 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 416 . 
തപാൽവഴി ( എം . ഒ. മാത്രം) - - 778. 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽ വഴി വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 12 - 8 -2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 8 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 


(Sd.) 


Medical Dental College, 
Kozhikode. 

TENDER NOTICE 


Principal. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24 - 8 - 2011 
രാവിലെ 11 മണി. 


No. 10 /2011/ HDC/DCC. 

2nd July 2011 . 
Sealed and superscribed tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of Implant Surgical Kit & 
ATR 3000 plus- Physiodispenser + Handpiece for HDC , 
Dental College , Calicut. Tender forms can be had from the 
Office of the Secretary, HDC, Dental College, Kozhikode 
direct on payment of - 728 and by registered post on 
payment of - 778 by money order. Tender forms should 
be superscribed as “ Tender No. 10 /2011 /HDC /DCC and 
addressed to the Secretary, HDC , Dental College , 
Kozhikode, Kerala - 673 008 , The last date of receipt of 
tender is 4 p . m . on 23-8 -2011. Late tenders will not be 
accepted . The tenders will be opened at 11 a. m . on 24 -8 - 2011 
in the presence of tenderers or their authorised 


SCHEDULE OF ITEMS 
Description of the Equipment - Implant Surgical Kit 
& ATR 3000 plus - Physiodispenser + Handpiece (List 
Spearated attached ) — 1 Kit . 

ITEM WITH SPECIFICATION 
RIB (Round Bur) 
PD (2 mm Pilot Drill & Final Drill for TRI Implant) 
XTD 2 .20 mm Drill for TRX & TRX — OP Implant 
FSD 11 (2.5 mm Drill ) 
NTD 11 (2.8 mm Drill - Final Drill for Ez 3.3 mm D ) 
STD 11 ( 3.2 mm Drill - Final Drill for Ez 3.75 mm D ) 
GTD 11 (3.65 mm Drill for Ez 4.2 mm D ) 


SHORT TENDER NOTICE 


No. P1 /5020 / 11 /M . 


6th July 2011. 


Sealed tenders are invited for the supply of the 
following equipments for the use of Mechanical 
Engineering Department of College of Engineering, 
Thiruvananthapuram . 


Sl. 


File No . and Tender No. 


Details of Items 


No. 


1 


P1 /5020 / 11 /M , 
8 / 11/P1 /M . 


1 . Ultrasonic Flow Detector 
2 . Magnetic Particle Testing 
3 .Dye Penetrant Testing (DPT ) 
4 .Radiographic Testing Film 

Interpretation 
1 . Computer Accessories 


2 P1/2099/11/M , 

9 / 11 /P1/M . 


3 


P1/2906 / 11 /M , 
10 /11/P1/M . 


1. Regulated DC Power 

supply — 1 No. 


WTI 11 (4 .30 mm Drill — Final Drill for Ez 5 mm D ) 
DL (Drill Extension ) 
LIT L ( Insertion Tool for EZ internal Hex . Screw implant 
Long ) 
LIT M ( Insertion Tool for EZ internal Hex . Screw 

implant Medium ) 
LIT S (Insertion Tool for EZ internal Hex. Screw implant 
Short ) 
TIT L (Insertion Tool for TRI & TRX -OP 4 .50mmD 
implant Long ) 
TIT S (Insertion for TRI & TRX -OP 4 .50mmD Implant 

Short) 
PT (Paralleling Pins) 
SHT L (0.050 Hex . Screw Driver - Long ) 
SHT S (0.050 Hex. Screw Driver — Short) 
XOT L (Long Insertion Tool for 2.80 & 3.70 mm D 

TRX -OP Implant 
XOT S ( Short Insertion Tool for 2 .80 & 3. 70 mm D 

TRX -OP Implant 
S -BT ii (Bone Tap / Thread former for 3 .75 mm D 

Tapered ) 
G -BT ii (Bone Tap / Thread former for 4 .2 mm D Tapered ) 
W -BT II (Bone Tap /Thread former for 5 mm D Tapered ) 
272 -RATSCHE (Combo Ratchet Wrench 10 -45 Ncm + 2 
Ratchet Wheels ) Surgical Kit 
ATR 3000 PLUS - PHYSIODISPENSER + 

HAND PIECE 
Control Unit : 

Sr. No . 1501 
Model No . ATR 3000 Plus 
Foot Pedal control (Cord length 211 m ) 

Sr. No. 1501 
Auto clavable Motor with cable Micro Motor 

15W 25 .000 rpm , Cord length 2.2 m 

Sr. No. 39275 
Irrigation Support Rod 
Rubber Motor Support 
Sterile Irrigation Tubes 

(1 -Wa & 2 -Wa) 
Micro motor Protection cap for sterilization 
Power cable 
Tubing cable 


EMD — 1 % . 
Cost of tender forms: 
Original — 1 ,664 for Sl. No.1 and · 416 for 

Sl. Nos. 2 , 3. 
Duplicate — 832 for S.1. No . 1 and · 208 for 

Sl. Nos. 2, 3. 
By Post ( Original) — 1,704 for Sl. No. 1 and 

* 456 for Sl. Nos . 2 , 3 . 
Last date and time of sale of tender form 

8 -8- 2011, 2 p . m . 
Last date and time of receipt of tender — 9 -8 -2011 , 

3 p . m . 
Date and time of opening of tender - 10 -8 - 2011 , 

11 a . m . 
Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a remittance of above 
prices fixed for the same and which is non -refundable 
under any circumstances . The tender forms are not 
transferable . Cost of tender form is only acceptable by 
money order or cash remittance to this office . As per 
condition the tenderer should send along with his tender 
an agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
value of ` 100 and Earnest Money Deposit 1 % of the 
total cost of articles tendered . Tenders without agreement, 
tender form and Earnest Money Deposit will be rejected . 

- തിരു വ ന ന്തപുരം എൻ ജി നീ യ റിംഗ് കോളേ ജി ലെ 
മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പിൽ ആവശ്യമായ 
യന്താപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള 

സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
O 05333m . 


Office of the Hospital 
Development Committee , 
Government Dental College , 
Kozhikode . 


( Sd .) 


Secretary 


ഇനവിവരം 


SHORT TENDER NOTICE 


| കമ ഫയൽ നമ്പരും 
നമ്പർ ദർഘാസ് നമ്പരും 


(1) 


1 


പി1/ 5020/ 2011/ എം . 
8/ 2011/ പിഎം 


No . D2/2671/ 2011. 


| 8th June 2011 . 


Tenders , sealed with sealing wax , are invited for the 
supply of Instruments to Electronics & Communication 
Engineering Departments of Government Engineering 
College, Thrissur. 


1. അൾട്രാസോണിക് 

ഫ്ളോഡിറ്റക്ടർ 
2. മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ 

-- ടെസ്റ്റിംഗ് 
3. ഡൈ പെനടന്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് 

- ( ഡി . പി . റ്റി .) 
4. റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെസ്റ്റിംഗ് 

ടെസ്റ്റിംഗ് ഫിലിം 

ഇന്റർപട്ടേഷൻ 


Tenders should be superscribed as Tender 
No. D2/ 19 /2011 - 12 for the supply of consumables for ECE 
Engineering department of this college and addressed to 
Principal, Government Engineering College , Thrissur, 
Kerala. The last date for the receipt of tender is 5 -8 -2011, 
2 p . m . The tenders will be opened at 11 a. m . on 6 -8 
2011 , in the presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


2 


പി1/ 2099 / 11/ എം . 
9 / 2011/ പി1/ എം . 


- 1. കമ്പ്യൂട്ടർ അസ്സസറീസ് 


3 


പി1 / 2906/ 2011/ എം . 
10 / 2011/ പി1 / എം . - 


1 റഗുലേറ്റഡ് ഡി. സി. പവർ 

-- സ് - 1 എണ്ണം. 


Intending tenderers may obtain the requisite tender 
forms from the Principal, Government Engineering College , 
Thrissur on cash remittance of ` 1,352 the price fixed for 
requisite tender form . Duplicate form if required will be 
issued at - 676 per copy. Tender forms are not 
transferable. The sale of tender forms will be closed at 12 
noon on 5 - 8- 2011 . 


Cost of tender forms should be remitted either in 
- cash or by MoneyOrder - 1, 352 + Postal Charge . No other 
payments through cheques , Postage Stamps , postal 
Orders or Demand Drafts will be accepted towards the 
cost of tender forms. The forms will not be sent by VPP. 


The offer should be valid for a minimum period of 
six months from the date of opening the tenders. No 
advance payments will be given . Tenders without EMD 
will not be accepted . 


നിരതദ്രവ്യം 1 % 
ദർഘാസുകളുടെ വില : 
ഒറിജിനൽ കമനമ്പർ 1- ന് 1,664, ക്രമനമ്പർ 

- 2 - നും 3 - നും 1 416 വീതം. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് - 832, ക്രമനമ്പർ 

2 - നും 3 - നും - 208 വീതം. 
ത പാൽ വഴി - ക മ ന മ്പർ 1 - ന് - 1,704 , 

ക്രമ നമ്പർ 2 - നും 3 - നും - 456 

വീതം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില് പ ന യുടെ അവസാന 

തീയതിയും സമയവും- 8 -8 -2011, 2 മണിവരെ. 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

സമയവും- 9- 8- 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ. 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 10 - 8- 2011 

- രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ, മണിയോർഡർ ആയിട്ടോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി, മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പു രം - 16 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് പ്രമാ 
ണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യവും - 100 
വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും ഉ 
ണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 


No . D2/ 3129 / 2011 . 


15th June 2011 . 


Tenders, sealed with sealing wax , are invited for the 
supply of UV Visible Spectrophotometer to Chemical 
Engineering Department of Government Engineering 
College, Thrissur. 


Tenders should be superscribed as Tender 
No. D2/34 / 2011 - 12 for the supply of consumables for 
Chemical Engineering Department of this college and 
addressed to Principal, Government Engineering College, 
Thrissur, Kerala . The last date for the receipt of tender is 
5 -8 - 2011, 2 p . m . The tenders will be opened at 11 a . m . 
on 6 - 8 - 2011 , in the presence of such tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that 
time. 


Government Engineering College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


Intending tenderers may obtain the requisite tender 
forms from the Principal, Government Engineering College , 
Thrissur on cash remittance of - 832 the price fixed for 
requisite tender form . Duplicate form if required will be 
issued at - 416 per copy. Tender forms are not 
transferable. The sale of tender forms will be closed at 12 
noon on 5 - 8 - 2011 . 


Cost of tender forms should be remitted either in cash or 
by Money Order ` 832 + Postal Charge . No other payments 
through Cheques, Postage Stamps , Postal Orders or Demand 
Drafts will be accepted towards the cost of tender forms. The 
forms will not be sent by VPP. 


The offer should be valid for a minimum period of six 
months from the date of opening the tenders. No advance 
payments will be given . Tenders without EMD will not be 
accepted . 


Government Engineering 
College , Thrissur. 


(Sd .) 
Principal. 


